MARYA z MACHOWSKICH 


MACIOLOWSKA 


przeżywszy lat 65, po długićj chorobie opatrzona SS. Sakramentami umarła 
w dniu 8 Maja 1878 roku. 


Wyprowadzenie zwłok wprost na Cmentarz z domu pod L. 21 przy ulicy Garncarskiej, nastąpi w Piątek dnia 10 b. m. 
o godzinie 5 po południu, na które pozostały syn, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


